GENERAL DIRECTORY FOR HOSPITALS 
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PICU DRUG INFUSION TABLE 


No 

Drug 

Diiution/ 

SOcc 

mg/k| 

g/hr 

Drug 

Rx/kg 

Rx/total 

Voiume/hr 

signature 

Min 

Max 

1 

Adrenalin 

1 mg 

0.006 

0.06 






2 

Norepinephrine 

1 mg 

0.003 

0.006 






3 

Aminophyiiine 

250 mg 

0.8 

1.2 






4 

Dobutamin 

250 mg 

0.12 

1.2 






5 

Dopamine 

Renai 

P 

a + p 

80 mg 








0.06 

0.3 






0.3 

0.9 






0.9 

1.2 






6 

Fentanyi 

0.1 mg 

0.001 

0.003 






7 

Ketamine 

250 mg 

0.5 

3 






8 

Midazoiam 

25 mg 

0.05 

0.3 






9 

Pancuronium 

1 mg 

0.06 

0.9 






10 

Thiopentai Sodium 

500 mg 

2 

8 






11 

Furosemide 

100 mg 

0.01 

1 






12 










13 











Note: 1 - Multiply by 2 for dilution /I OOcc. 2- Muitiply by 10 for diiution /SOOcc. 



